ل 0 7الأحتيانات و 
الاحتمالات المستمرة 


متغير عشوائي مستمر 
هوالمتغير العشوائي الذي يقبل ما لانهاية من القيم الحقيقية غير القابلة للعد 

1. دالة كثافة الاحتمال : 
نسمي دالة كثافة احتمال كل دالة م معرفة على مجال P|‏ : «[ وتحقق الشروط الآتية: م مستمرة على 
المجال [8 : »].0<(×) / من أجل كل × من [6: ©].1-(*) 
ة ليكن × متغيرا عشوائيا مستمرا يأخذ قيمه في مجال 1 من | و الدالة / كثافة احتمال معرفة على 1. 
نقول إن قانون الاحتمال ,7 للمتغير العشوائي × يقبل / كثافة احتمال له» إذا تحقق من أجل كل مجال 
[ط:4] من ومحتوى في 1 : .×4( :)۶| - ([4:0]) م 
2. القانون المنتظم على [0:1 | 
لتكن م دالة ثابتة معرفة على المجال 0:1 ] و تأخذ القيمة 1 على هذا المجال.نسمي قانون الاحتمال الذي 
يقبل م كدالة كثافة احتمال» القانون المنتظم على المجال 1 

× متغير عشوائي مستمر يتبع قانون احتمال يقبل / دالة كثافة له معرفة على مجال [8 :»] من ۸. 
الأمل الرياضي» التباين والانحراف المعياري 
تعريف:نعرف الأمل الرياضياتي ( )5 و التباين ( ×) ۷ و الانحراف المعياري ( )6 للمتغير 

= 0 2 8 . ع وم‎ 5 
v x)= f (r -E(X f (r )dx ٠ E (XK )= | xf (ax العشوائي × كالآتي:‎ 


.0(X ) = لأ‎ (X ) 


3. القانون الاسي 

لیکن .2 عددا حقيقيا موجبا تماما. 

يسمى قانون الاحتمال الذي يقبل الدالة / دالة كثافة له حيث / معرفة على المجال | +;0] ب : 
“363 - (*) ۶ » القانون الأسي ذو الوسيط .۸. 


د 


V(x) = 52 


النتفين العش ر اى الذي ينيم القادون الأسي كما يلي 00-7 
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